ENERG 6 


eHeprna - £vepyeta 


Model FLR1201HWO 
(d AILAIRIKO i FLR1201HW 


kw 3,4 3,2 4,8 
SEER 6,1 SCOP 5,1 | 4,0 3,3 
kWh/annum 184 kWh/annum 933 | 1120 | 3055 


ENERGIA-EHEPITMWA-ENEPTEIA: ENERGIJA- ENERGY-ENERGIE-ENERGI 
626/2011 62229963925 





